KOEFOEDGEILAN 



Nr. 2 a Klasse - 

h a 

h b 
9 b 
9 c 

9 d C 
9 e G 
11 C 
13 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Koef oedgeilan nr. 2 a 

Betegnelse 


Eier 1970 Ila barnehage 

Takst kr. 1 oU .000 Areal tomt 1 oyo bygninger 

Bruk Barnehage 




Oppført tidligst senest 


omkring 


K ri f Mt 

Siste brenn Tidligere branner 


«li ■ m b 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plsntype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PliSSet TS\UT , bra. 

vegger Tommer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Saltak, skifer. Utskårne sperrer. 


■ 



Eksteriør Ca. 1890, symmetrisk fasade m. T-post vinduer. Flat prof. 

omramming m. overbord på konsoller. Fortannede horisontalbånd 

m. stående brystn. panel under vinduer, 
tnterier En del eldre listeprof iler . 



Gårdsp lass, lekeplass. 

uthus En et* bind. verk. Saltak. Ubebodd. 

Ombygging 

1893 Asylbygn. i 2 et. (BA) 
1932 Endring. (BA) . 

1947 Innredn. av 3 WC og garderober i 1. et. (BA) 

1949 Oppforelse (flytting) av tyskbygget brakke til barnehage 

for 50 barn nordvest for nåværende barnehagebvgn. (BA) 
1953 Utv. av entreen i 2. et. (vaktmesterleilighet ) . 



Tegninger, oppmålinger 

1893 Planer, snitt, fasade 1:100. Sit. plan. (BA) 
1947 Plan 1. et. 1:100 (BA) 

1949 Planer, snitt, fasade for tyskbygget brakke 1:100. 
Sit. plan 1:250 (BA) 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstiistand 
Antikvarisk tilstand 
A r k i te k t u r v urd ering 
Miljøvurdering 



B 



B 
B 



Prioritering 



Dato 
Sign 



24.9.74 
J * T. 



Gate 



Koef oedgeilan 



nr. 



2 a 



il. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 




\H2 



14 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Koef oedgeilan nr. 4 a 

Betegnelse 


Eier 1970 Nedrelid, L, & E. 

Takst kr. oU. 000 Areal tomt oZ\ m* bygmnger 

Bmk Bolig 




Oppfort tidligst senest 


omkring 


K. J f UT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset Stein. 

vegger Tommer, liggende fa spa nei. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 





Eksteriør Vanlig 1890-preg, uten stående panel under vinduer i 
2. et* T-post vinduer. To floyet inng.dor, 

interior Mod er ni s ert « 

Gårdsplass, Grus. Park. plass. Fin forhage. 

uthus Bilverksted i mur. En et* boder. Dårlige. 



Ombygging 

898 2-et. bolighus (h.bygn.). (BA) 

899 Uthus byg n. av ut murt bindingsverk. (BA) ^^^^^P" 
918 Stall med smie. (BA) 

938 5 kobbhus o i stedet for liggende takvinduer. Innredn av nytt 
værelse på of tet i 4 a. (BA) 

939 Innredn. av 3 WC i kjelleren og ny trapp til kjelleren. (BA] 
964 1 WC i 2. et. (BA) 



F 

Tegninger, oppmålinger 

897 Planer, snitt, fasade 1.100. (BA) 

897 Sit. plan a:1000 ('Kartrids i anledning Gaderegulering pa 

Brækstads Have". (BA) 

899 Planer, snitt, 1:100. (BA) 

918 Planer, snitt, fasade av stall m. smie. (BA) h 
939 Plan, snitt av loftsetasje. Fasade 1,100. (BA) 



Ønskelige forandringer 

Endretbruk av gårdsplass 



Omgivelser 

Positive. 



VedUkeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato 
Sign 



24.9.74 
J » T. 



Gate Koef oedgeilan 


nr. 4 a 








Eldre bilder 


Fota 




* • 


• 



Litteratur 



II. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



■ a 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Koefoedgeilan nr. 4 b 

Betegnelse 


Eier t97o Helgetun, Magnar 

Takst kr /U # 000 Areal tomt 1 1 77 m' # bygninger 

Bruk Bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KjE NT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pu ss et stein. ! 
vegger Tommer, liggende fa spane 1, 1 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak ) skifer. 


* 


Eksteriør 1890, uten stående panel under vinduer 2. et. Klart mar- 
kerte, flatt profilerte hjorner. Smi jernsrekkverk på trapper. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus. park. plass. Fin forhage. 
uthus Nyerd" garasjer. 


Ombygging 




Se Koefoedgeilan 4 a. 




1961 Innredn. av WC på loft. Bad 
i ved kjdkken. 


med WC i 1 . et. og i 2, et. 


Tegninger, oppmålinger 

Se Koefoedgeilan 4 a. 

1961 Oppmåling 1. og 2. et. f loftsetasje, snitt 1:100 (BA) 



Ønskelige forandringer 

Positive, men i opplbsning. 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektiirvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato 
Sign 



24.9.74 
J.T. 



Gate Koef oedgeilan nr - 4 b 



Eldre bilder 


Foto 






* 


Litteratur 

■ 


Kilder 

• 


e 




• 


- 





Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 




Fremtidige planer 



Se Koefoedgeilan 7c/96 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Koef oedgei L;m 

Betegnelse Abels borg Gård 



nr 



. 9b 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Trondheim kommune 

000 Areal tomt éhjen 2 . bygninger 

Bolig 



m 



Oppført 



1 800 



tidligst 



senest 



omkring 



«JENT 

Siste brann 



Tidligere branner 



Byggherre Sorenskriver Claus Koefoed 

Arkitekt 



Oppr. bruk Bolig 



p lantype Mid t gang shu s 



Hovedmål 



Etasjer 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Valmtak, tegl 



Kjeller 



Delvis. 



Eksterior 



tnterior 



Symetrisk om hovedinngang. Oppdelt med laftekasser. 
Krysspost og T-post vinduer med flat omramming og 
barokk-lign. over stykke. Barokk over stykker v.s.av dør. 

To-fløyet inng. om rikt profi- 
lert omramming, Sidef løyer byg- 
get senere. 



En del eldre lister og 

dører. 



Gårdsplass, Grus , steinheller 
Uthus Ingen. Jfiy bod i gården. 



Ombygging 

1861 Se prot 

1862 " " 
1963 " " 
186*4 " 



19.11. (ba) 

17.3,29.3,12,5 

17. 1 • (BA) 
11. 3. (ba) 



(ba) 



Tegninger, oppmålinger 

♦ 



Ønskelige forandringer 

Generell oppussing. 



Omgivelser 

Uten sammenheng 

VedMkeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektu rvu rd eri n g B 

Miljøvurdering B 

Pnori*ering 



Dato 2*1.9.197^ 
Sign J,T. 



Gate 



Eldre bilder 



Koef oedgeilan 9b 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur», personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebygyclse 



Gate Koefoedgeilan nr. 9c 

Betegnelse 


Eier 1970 Ellingsen, Aage 

Takst kr. 35 000 Areal tomt 01 1 2m^ bygninger 
Brak Bolig 


* 

nr 


Oppfort 1881 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis 


Tak Sal tak, papp* 




Eksteriør Kun fyllingsdør m. omramming, samt hori sontalband 
tinder vindu opprinnel ig ; nye vinduer. 


Interior Moderniser t ^En etasje bindingsverk, ubebodd. Dårlig, 


■ 

Gårdsplass, p, 
Uthus 




Ombygging 




1933 Kobbhus. 

195^ Tilbygg i 1. etasje for w.c. og dursj på gårdsplassen 
mot nord. (BA) 

1 1958 Heving av taket i 2. etasje. Innredning av leilighet pa 
:J 2 rom og kjøkken i 2. etasje* (BA) 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Vinduer ordnes. 




Omgivelser 

Positive, men i 
" oppløsning. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 2k. 9- 1 97 L l* 
$W J.F. 



Gate 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




* 



Materiale^ mangler i BA, 5- 12.-1973- 


BT. 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Koefoedgeilan nr. 9d 

Betegnelse 


Ei« 1970 *yg &Ta > uagunn 

Takst kr. 1 6 000 Ar *a' tom* 1 1 7 m * bygninger 
Bruk Bolig 


nr 


Oppfort tidligst senest 


omkring 


KjtNT 

Siste brann Tidligere branner 


AH UTI 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, delvis utrast. 
Vegger Tømmer, stående panel. 

Tak Sal tak, shingel. 

Gesimskasse på konsoller. 


Kjeller 

Delvis • 

+ 


Eksteriør Jevnt fordelte tofagsvinduer, hele ruter. Fint om- 

ramraing med overbord på konsoller. Ny dør . Horisontal bånd 
under vinduer i 1. etasje* 

Intehor Modernisert . 


Gårdsplass, 

Uthus En etasje bind. verk, bra. 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgiver se r 

Positive . 




VedtikeholdstNstand C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering q 




Dato 2h - 0* 1 9 7 ; < • 
Sign JT. 



Gate 



Eldre bilder 



Koef oedgeilan nr - 9 cl 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-* personalhistorie 



Reguleringsplan 
Ti! hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Koefoedgeilan nr. 


9© 








Eier 1970 
Takst kr* 
Bruk 


Fiskvik* Magne 

38 000 Areal tomt 1 87 rn 3 , bygninger 

Bolig 


rrr' 

III 






Oppført 


tidligst 






om krina 




KJ€NT 

Siste brann Tidligere branner 






ANTATT 




Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 






Plantype 












Hovedmål 






Etasjer 2 






Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. 

Tømmer, stående panel* 




Kjeller 


Delvis 




Tak 


Saltak, tegl. 











Eksteriør 



Interiør 



To fags vinduer m. to ruter* Flat prof * omrammingm. 
overbord på konsoller* ' Underbord i 1. etasje som hør båifid* 
Tof løyet fyllingsdør med overlysfelt. 
Delvis modernisert . 



Gårdsplass, Grus . Trang* 

Uthus To etg* bind* verk. Bebodd* Dårlig 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



PositivQ 



VedUkeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekt ur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 27-9.1 97^. 

Sign J.T* 



Gate 



Koefoe d r;e i 1 n n 9 e 



nr. 



ii. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygnir»g 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 











l- i 


] 






i 








ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Koef oedgeilan nr. 11 




Eier 1970 

1 rH Li 1 f" 1" L ■ 

1 aKSi KT. 

Bruk 


Strøm, Signe 

| jjUUU Areal lomt Dygnmger 


m 


n ry i /Tirt 


ila 119 st se ne si 


om Kt ing 


KJEMI 

Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 1 


f lt j i, ■-■ Bi ■— _ i. _ i ar 

urunnmur 
Vegger 


Pusset, mur. 

Tømmer, stående panel. 


rvjeiier 

Delvis 


Tak 


Saltak, tegl. 
Gesimskasse på konsoller. 




Eksteriør 
In terier 


Enkel fasade med nyere tofagsvinduer. Flat omramming. 
Overbord på konsoller. Nyere tof løyet inngangsdør med 
eldre overlysfelt. 

Synlige bjelker, endel eldre lis teprof iler . 


Gårdsplass, 
Uthus 







Ombygging 

1952 Tilbygg på 7*5 ni2 i en etg, for soverom og 

vindfang mot gårdsplassen. (BA) 



Tegninger, oppmålinger 

1952 Planer l.etg. Fasade mot gårdsplass 1:100, 

Sit. plan 1:250, (BA) 





ønskelige forandringer 


"v 


Dør endres. 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B j 




Antikvarisk tilstand C 




Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 2 4 .9.7 '+ 
Sign JT 



Gate Koef oedgeilan 


nr. i q 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 



Kilder 




Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 




- T - - - ■-' 




Jfr : 

rinn! 





41 



v\0 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Bet egnets* 


Koefoedgeilan 


nr, 1 3 






Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Nilsen, Anna 

20 000 Areal lomt m 

Bolig 


bygninger 275 ™ 7 




Oppfort 


tidligst 


senest 




onn Kring 


HjtNT 

Siste brann Tidligere branner 








Byggherre 
Arkitekt 


Arent J. Hammer 




Oppr. bruk 




Pfantype 










Hovedmål 






Etasjer 1± 




Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein 

Tømmer , liggende f aspanel . 
Sal tak f skifer 


Kjeller 


delvis, 

■ 



Eksteriør To og tre-fags vinduer, m.flat prof . Omramming og over- 



bord på konsoller. Ny dør, 
interiør En del eldre lister. 

Gårdsplass, Heller / brostein, gress. Meget koselig hage. 
uthus En etasje bindingsverk, dårlig. 

Ombygging 

1904 Privetbygning av utmuret bindingsverk. Ny pipe i hoved- 

bygn, (BA) 
1959 W.C. i 1. etasje. 



Tegninger, oppmålinger 

1904 Planer 1. og 2. et. snitt for h.byggn. m. boder 

1:1000 (BA) 

1959 Planer Let. for h.byggn. m. boder 1:1000 (BA) 



Ønskelige forandringer 

J)\ør endres. 



Omgivelser 

1 oppløsning. 



Ved (ikeholdst Ustand a 

Antikvarisk tilstand B 

Ark i tek tur vurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering Q 



Dato Zk. 9.lk. 

Sign J.T. 



Gate 



Koefoedgeilan nr. 13 



Eldre bildef 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



L. Bang-Hansen 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



